1201/1208 



Bedienungsanleitung • Operating Instructions • Mode d'emploi • Instruzioni per L'uso • Gebruiksaanwijzing • Instruccionesde 
manejo • Manual de instrugoes • Bruksanvisning • Brugsanvisning • Kayttoohjeet • Kezelesi utmutato • Instrukcja obstugi • Navod k 
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Garantieabschnitt • Guarantee section • Bon de garantie • Tagliando di garanzia • Garantie-coupon • Seccion de garantia • certificado de garantia • Garanti-kupong • Garantibevis • 
Takuutodistus • J otallasi szelveny • Odcinek gwarancyjny • Zarucni list • Cupon de garanpe • rapamiuoHHa Kapra • Zarucny odstrizok • rapanmiAHbiw ra/iOH • Garanti kuponu 




deutsch 3 J ahre Garantie auf Waage. english 3 years guarantee for the scale, francais 3 ans de garantie 
sur la balance, italiano Garanzia di 3 anni sulla bilancia. nederiands 3 jaar garantie op de weegschaal. 
espanol 3 anos de garantfa para la bascula. portugues 3 anos de garantia sobre a balanca. svenska 3 ars 
garanti pa vagen. dansk 3 ars garanti pa veegt. suomi Vaa'an takuuaika on 3 vuotta. magyar 3 ev garan- 
cia a merlegre. po polsku 3 lat gwarancji na wage, cesky 3 let zarucni doba na vahu. romaneste 3 de ani 
garantie pentru cantar. 6-bnrapcKH 3 roflMHW rapaHuwn Ha Be3Ha. slovensky 3 rokov zaruka na vahu. no 
pyccKOM n3biKy3 nei rapaHTMs Ha Becbi. tiirkqe Teraziye 3 sene garanti. 



Absender • Sender • Expediteur • Mittente • Afzender 
• Remitente • Remetente • Avsandare • Afsender • 
Lahettaja • Felado • Nadawca • Odesilatel • Expedia- 
tor • rioflaTeji • Odosielatef • OTnpaBMTejib • Gbnderen 



Kaufdatum • Date of purchase • Date d'achat • Data d'acquisto • Koopdatum • Fecha de compara 
• Data da compra • Kopdatum • Kobsdato • Ostopaiva • Vasarlas idopontja • Data kupna • Datum 
zakoupeni • Data cumpararii • flaTa Ha 3aKynyBaHe • Datum kupy • flaTa noKyriKM • Satinalma tarihi 



Beanstandungsgrund • Reason for complait • Motif de 
reclamation • Motivo del reclamo • Reclamegrond • Motivo 
de la queja • Motivo da reclamacao • Reklammations- 
anledning • Reklamation • Reklamaation • A kifogasolas 
alapja • Przyczyna reklamacji • Duvod reklamace • Motivul 
reclamatiei • ripwHWHa 3a peKJiaMauMSTa • c Dovod rekla- 
macie • flpuHMHa peK/iaMauMM • Jikayet sebebi 



deutsdi: Garantie 


english: Warranty 


f rancais: Garantie 


italiano: Garanzia 


neclerlands: Garantie 


espahol: Garantia 


Soehnle garantiert fur 3Jahre ab Kauf- 
datum die kostenfreie Behebung von 
Mangeln aufgrund Material- oder Fabrika- 
tionsfehlern durch Reparatur oder 
Austausch. Bitte bei Kauf Garantieabschnitt 
vom Handler ausfullen und stempeln lassen. 
Im Garantiefall bitte Waage mit Garantie- 
abschnitt an Ihren Handler zuruckgeben. 

Fur die Reinigung der Waage und des 
Anzeigenfeldesgenugt ein feuchtesTuch. 
Bitte zusatzlich kein Reinigungsmittel 
verwenden. Waage und Schale sind nicht 
Miktrowellengeeignet. 

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen 
nach 90/384/EWG. 


Soehnle warrants for a period of 3 years 
from date of purchase that it will remedy 
any defects due to faulty material or work- 
manship free of charge by repair or replace- 
ment. When purchasing, please have the 
warranty coupon signed and stamped by 
the dealer. When making a guarantee claim, 
please return the weighing scales together 
with the guarantee card to your dealer. 

For cleaning the balance and the display 
field a damp cloth is sufficient. Please do 
not use any cleansing agents in addition. 
The balance and the tray are not suitable 
for use in microwave ovens. 

This appliance meets the requirements of 
90/384/ EEC. 


Soehnle garantit I'elimination gratuite des 
defauts provenant de vices de materiaux ou 
de fabrication par reparation ou echange 
pour une duree de 3 ans a compter de la 
date d'achat. Lorsde I'achat, veuillez de- 
mander a votre revendeur de remplir le bon 
de garantie et d'y apposer son timbre. En 
cas de garantie, priere de retourner a votre 
revendeur la balance avec le bon de garan- 
tie. Un systeme de blocage permet la stabili- 
sation du poidsdurant Ies30secondesqui 
suivent la pesee dans la limite des tolerances 
admissibles. 

Un chiffon humide suffit pour le nettoyage 
de la balance et de I'ecran d'affichage. 
Veuillez n'employer aucun produit de net- 
toyage. La balance et le plateau ne sont pas 
indiquespour un emploi sousmicro-ondes. 

L'appareil repond aux exigences conforme- 
ment a la ^U/Jo4/LLL. 


La Soehnle garantisce per 3 anni, a partire 
dalla data di acquisto, I'eliminazione gratui- 
ta dei difetti causati da errori di materiale 
o di fabbricazione riparando o sostituendo 
la bilancia. Preghiamo di far compilare e 
timbrare dal venditore il tagliando di garan- 
zia. Se doveste ricorrere alia garanzia, si 
prega ritornare la bilancia unita al tagliando 
di garanzia al vostro commerciante. 

Per la pulizia della bilancia e del display 
luminoso e sufficiente un panno umido. 
Non utilizzare detergenti di nessun tipo. 
II piatta della bilancia e la bilancia stessa 
non sono adatti ad un utilizzo con micro- 
onde. 

Questo apparecchio adempie le richieste 
della normativa 90/3S4/CEE. 


Soehnle garandeert voor een periode van 
3 jaar vanaf de aankoopdatum gebreken die 
voortkomen uit materiaal- of fabricage- 
fouten kostelooste zullen herstellen, hetzij 
door het uitvoeren van reparatiewerkzaam- 
heden, hetzij door vervanging van onder- 
delen. Gelieve bij de aankoop de garantie- 
coupon door de verkoper te laten invullen 
en afstempelen. Bij garantieclaim de weeg- 
schaal a. u. b. met de garantiecoupon naar 
uw handelaar terugsturen. 

Voor de reiniging van de weegschaal en het 
displayveld is een vochtige doek voldoende. 
A.u.b. geen extra schoonmaakmiddel 
gebruiken. Weegschaal en schaal zijn niet 
geschikt voor gebruik in de magnetron. 

Dit apparaat voldoet aan de eisen conform 
90/384/ EEG. 


Durante 3 anos a partir de la fecha de com- 
pra Soehnle se hace cargo de la subsanacion 
gratuita de todos los defectos que se pro- 
duzcan a consecuencia de fallosde material 
o fallos de produccion. Dicha subsanacion 
puede consistir en una reparacion o en un 
recambio. La Nota de Garantfa debe serfir- 
mada y sellada por el vendedor el dia de la 
compra. En caso de garantia, haga el favor 
de devolver la bascula junto con el cupon de 
garantfa a su comerciante. 

Limpie la balanza y la pantalla unicamente 
con un paho humedo. No utilice productos 
de limpieza. La balanza y la bandeja no son 
aptas para microondas 

Este equipo cumple los requisitos exigidos 
por la directive 90/384/CEE. 



portugues: Garantia 



A Soehnle presta uma garantia de 3 anos a 
partir da data de compra para a eliminacao 
gratuita de avariasdevido a defeitosde 
material ou de fabricacao por reparacao ou 
substituicao. Em caso de garantia por favor 
devolver a balanca juntamente com o certi- 
ficado de garantia ao seu vendedor. 

Limpe a balanca e o visor preferencialmente 
com um pano molhado. Nao utilize 
detergentes. Nem a balanca nem o prato 
sao resistentesasmicro-ondas 

O aparel ho corresponde as exigendas da 
di recti va comunitaria 90/384/CEE. 



svenska: Garanti 



Soehnle garanterar att kostnadsfritt avhjal- 
pa alia brister pa grund av material- eller 
tillverkningsfel genom reparation eller 
utbyte under 3 arstid efter inkopsdatum. 
Garanti-beviset skall fyllasi och stamplasav 
forsaljaren. Lamna tillbaka vagen till din 
aterforsaljare tillsammans med garantise- 
deln om du behover ta garantin i ansprak. 

Vagen och displayen kan rengoras med en 
fuktig tygduk. Anvand inget extra rengb- 
ringsmedel. Vagen och skalen ar inte 
avsedda for anvandning i mikrovagsugn. 

Denna apparat uppfyller kraven enligt 
90/384/ EEG. 



clansk: Garanti 



Soehnle garanterer i en periode pa 3 ar 
fra kobsdatoen gratis at afhjaalpe mangier, 
der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. 
Afhjaelpningen sker i form af reparation 
eller ombytning. Ved kobet bedes De lade 
garantibeviset udfylde og afstemple af for- 
handleren. Hvisder skal ydes garanti, bedes 
De returnere vaegten til forhandleren sam- 
men med garantikuponen. 

Det er tilstraskkeligt at benytte en fugtig 
klud til rengsring af vaegten og displayet. 
Brug ikke et rengoringsmiddel. Vaegten og 
skalen er uegnedetil mikrob0lgeovne. 

Vaegten opfylder kravene i 90/ 384/ EOF. 



suomi: Takuu 



Soehnle takaa, etta materiaali- tai valmistus- 
virheista johtuvat viat korjataan 3 vuoden 
ajan ostopaivasta lukien veloituksetta tai 
laite vaihdetaan uuteen. Huolehdi siita, etta 
myyntiliike tayttaa ja leimaa takuukortin 
oston yhteydessa. Palauta vaaka takuuta- 
pauksen sattuessa yhdessa takuulipukkeen 
kanssa myyjalle. 

Kostea kangasriittaa vaa'an ja sen nayton 
puhdistamiseen. Ala kayta sen lisaksi muuta 
puhdistusainetta. Vaaka ja vaakakuppi eivat 
sovellu mikroaaltouuniin. 

Tama laite on direktiivin 90/384/ETY 
asettamien vaatimusten mukainen. 



magyar: Garancia 



A Soehnle ceg a vasarlastol szamitott 3 evig 
garanciat nyujt az anyag- vagy gyartasi hibak 
kovetkezteben fellepo mukodesi zavarok 
javitas vagy csere utjan tbrteno tentesmentes 
elhan'tasara. Vasarlasnal sziveskedjek a 
garancia-szelvenyt az eladoval kitoltetni es 
lebelyegeztetni. Jotallasi igeny eseten kerjuk, 
hogy a merleget a garanciaszelvennyel egyutt 
vigye vissza a kereskedojehez. 

A merleget es a kijelzomezot elegendo nedves 
ruhaval megtisztitani. Kerjuk, ne hasznaljon 
tisztitoszert. A merleg es a tai mikrohullamu 
sutoben nem hasznalhato. 

Ez a kesziilek megfelel a 90/384/EWG koven- 
telmenyeinek. 



po polsku: Gwaranqa 



Soehnle gwarantuje bezptatne usuwanie usterek 
powstatych w wyniku wad materiatowych b^dz 
produkcyjnych w drodze naprawy lub wymiany 
przez okres 3 lat od daty zakupu urzadzenia. 
Przy zakupie prosimy zadbac o wypetnienie i 
podstemplowanie przez sprzedawce odcinka 
gwarancyjnego. W przypadku wystapienia 
usterek w okresie gwarancji prosimy przestac 
wage wraz z odcinkiem gwarancyjnym do punk- 
tu sprzedazy, w ktorym zostala ona nabyta. 

Wage i obszar wskazaii nalezy oczyszczyc 
tylko wilgotna^ scierke. Prosz^ nie uzywac 
dodatkowych srodkow czyszczacych. Waga i 
miseczka nie nadaja^ si$ do uzywania w 
kuchenkach mikrofalowych. 

Wyrob odpowiada wymaganiom zgodnie 
z 90/384/EWG. 



cesky: Zaruka 



Soehnle zarucuje po dobu 3 let od data pro- 
deje, bezplatne odstranenf nedostatku zpuso- 
benych chybami materialu nebo vyrobnimi 
chybami a to formou opravy nebo vymeny. 
Pn koupi si prosi'm nechejte obchodnikem 
vyplnit a orazitkovat zarucni ustfizek. 
V zarucni'm pnpade pfedejte prosi'm vahu se 
zarucnim ustfizkem Vasemu obchodnikovi. 

Na cisteni vahy a zobrazovace udaju staci 
vlhky hadrik. Nepouzivejte prosim zadny cistki 
prostfedek. Vaha a miska nejsou vhodny pro 
pouziti v mikrovlnne troube. 

Tento pn'stroj odpovida pozadavkum die 
90/384/EWG. 



romane§te: Garanp'e 



Soehnle garanteaza pentru o durata de 
3 ani de la data cumpararii inlaturarea gra- 
tuita a insuficien^elor de func^iune, cauzate 
prin defecte de material sau de fabricate, 
prin repara^ie sau prin inlocuire cu un can- 
tar nou. Va rugam sa lasa^i comerciantul sa 
completeze sj sa |tampileze cuponul de 
garantie in momentul cumpararii. In caz de 
garantie restitui^i cantarul Tmpreuna cu 
cuponul de garantie magazinului de unde 
ati cumparat cantarul. 

Pentru cura^area cantarului |i a zonei afi$a- 
jului este suficient o carpa umeda. Va rugam 
sa nu folositi suplimentar o substan^a de 
cura-fare. Cantarul fi talerul nu sunt potrivite 
pentru microunde. 

Acest aparat corespunde cerintelor conform 
90/384/CEE. 



6bnrapCKn: f apaHU,wn 



Soehnle rapaHTupa 3a cpoK ot 3 roflMHM ot 
flaiaia Ha 3aKynyBaHe 6e3nnaTH0 OTCTpaHfl- 
BaHe Ha noBpeflu Bb3 ocHOBa Ha MaiepnanHM 

MJIM np0M3B0ACTBeHM flec^eKTM, npe3 peMOHT 

mjim 3aMflHa. Monfi, npn 3aKynyBaHe npefl- 
CTaBeTe Ha TbproBeua rapaHU,MOHHaTa KapTa, 
koato tom TpnbBa fla norrbnHM m noflnenaia. 
ripn noBpefla b rapaHLinoHHMfl cpoK, wonn, 
BbpHeTe Be3HaTa o6paTHO na npoflaBana 3aefl- 
ho c rapaHUMOHHaia KapTa. 

3a noHMCTBaHe Ha Be3Haia m Ha MHAHKaunfiTa e 
AOCTaTbHHa B^axHa Kbpna. Mo^n, He non3BaPiTe 
cpeflciBa 3a HMCTeHe. Be3HaTa m 6^oioioflOTO He 

Ca rOflHM 3a MMKpOBbJlHOBM neHKM. 

To3M ypefl OTroBapn Ha M3MCKBaHHflTa Ha 
90/384/EWG. 



slovensky: Zaruka 



Soehnle zarucuje po dobu 3 rokov od datumu 
predaja bezplatne odstranenie nedostatkov 
sposobenych chybami materialu alebo vyrobny- 
mi chybami a to formou opravy alebo vymeny. 
Pri kupe si, prosim, nechajte obchodnikom 
vyplnit' a opeciatkovaf zarucny ustrizok. 
V zarucnom pn'pade predajte prosi'm vahu so 
zarucnym ustrizkom Vasmu obchodnikovi. 

Na cistenie vahy a zobrazenia udajov staci vlka 
handricka. Nepouzivajte prosi'm ziadny cistiaci 
prostriedok. Vaha a miska nie su vhodne pre 
pouzitie do mikrovlny. 

Tento pn'stroj zodpoveda poziadavkam podia 
90/384/EWG. 



Ha pyccKOM B3biKe: f apaHTwn 



Soehnle rapaHTupyeT b TeneHne 3 neT co aha 
noKynKM 6ecnnaTHoe ycTpaHeHne HencnpaB- 
HOCTew, o6ycnoBJieHHbix HeKanecTBeHHbiM 
MaTepna^oM mjim olum6kom npn M3roTOBJie- 
hmm, nocpeflCTBOM peMOHTa mjim saMeHbi. ripn 
noKynKe npocme npoflaBua, HTo6bi oh 3a- 
noriHM^ rapaHTMMHbiM TanoH m nociaBun Ha 
HeM nenaTb. B cnynae B03HMKH0BeHna nenc- 
npaBHOCTM b rapaHTMMHbm nepnofl cflaMTe 
Becbi BwecTe c rapaHTMMHbiM Ta/ioHOM b 
Toproayto opraHM3aunio, npoflaBLuyio BaM 
npubop. 

$\m HMCTKM BeCOB M MHflMKaTOpHOrO Ta6^o 

flocTaTOHHO npuMeHfiTb B/iaxHyio ca^0eT<y. 
noxa^ywcTa He npuMeHnPiTe flonojiHUTe/ibHO 
HMCTflLi^ee cpeflCTBO. Becbi m nawa He npuroflHbi 
fl^n ncnojib30BaHnn b mmkpobo^hobom neHM. 

3tot npn6op cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHiiflM 
no 90/384/EWG. 



tiirkqe: Garanti 



Soehnle, satin ahndigi tarihten itbaren 3 yil 
icinde, terazinin malzeme veya imalat hata- 
lanndan kaynaklanan kusurlanni ucretsiz 
olarak tamir veya yenisiyle degistirmek sure- 
tiyle giderme garantisi vermektedir. Lutfen 
garanti kuponunu, cihazi satin aldiginiz 
miiesseseye doldurtunuz ve damgalatiniz. 
Garanti hizmeti gerektiren bir durum mey- 
dana geldiginde, teraziyi lutfen garanti 
kuponu ile birlikte satin aldiginiz yere gotu- 
runuz. 

Teraziyi ve gosterge seridini temizlemek 
icin nemli bir bez yeterlidir. Lutfen ilaveten 
termizlik ilaclari kullanmayin. Terazi ve tasi 
mikro dalgaya miisait degildir. 

Bu alet 90/384/EWG'nin kurallarma uygun- 
dur. 



Technische Anderungen vorbehalten ■ Subject to technical modifications ■ Sous reserve de modifications techniques ■ Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ■ 
Technische wijzigingen voorbehouden ■ Ret til tekniske aendringer forbeholdes ■ Forbehall for tekniska andringar ■ Se reserva el derecho de modificacionestecnicas ■ Oikeus 
teknisiin muutoksiin pidatetaan ■ M uszaki valtozasok fenntartasaval ■ Sujeito a modificacoestecnicas ■ Terazinin teknik yapisinda degisiklikler yapma hakki saklidir 
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